HACE PRESENTE - ACOMPAÑA 


Oscar Julián Valtier, por la representación de “PORTA HNOS S.A.”, 
en estos autos "CRUZ, SILVIA MARCELA Y OTROS c/ MINISTERIO 
DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN s/AMPARO 


AMBIENTAL” (Expte. N° 21076/2016), ante V.S. comparezco y digo: 


Cuestiones de competencia. Ante todo, destaco que las 
manifestaciones que realizaremos en este escrito en ninguna forma deben 
entenderse como convalidación o aceptación de la competencia de la Justicia 
Federal para entender en cuestiones como las que se pretenden incluir en esta 


causa las que, por otra parte, tampoco forman parte de la litis. 


Tal como lo ha establecido V.S. en anterior resolución, “... lo que aquí 
se discute es si, la Empresa tiene las habilitaciones nacionales para funcionar y 
si cumplió con el procedimiento previo de la EIA”. Respecto de la competencia 
de la Justicia Federal para entender en este tipo de cuestiones, con fecha 
10.12.2013 en autos “Nordi A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daño 
Ambiental”, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “... 2° que en 
hipótesis como la del sublite que tienen por fin el cese o la recomposición del 
daño ambiental colectivo, la competencia corresponde a los tribunales de 
justicia ordinarios, y sólo excepcionalmente a los del fuero federal en aquellos 
casos en los que se encuentren afectados recursos naturales de distintas 
jurisdicciones (conf. Artículos 7° y 32 primera parte, Ley 25.675, Fallos: 


330:4234)”. 


Corresponde también hacer presente que la cuestión de la contaminación 
ya ha sido ventilada en el fuero competente (Justicia Provincial), a instancia de 
estos mismos amparistas, y la Empresa resultó sobreseida tal como consta en 
resoluciones que obran acompañadas a esta causa (que se encuentran firmes y 
consentidas), en razón de que pericias interdisciplinarias que se han producido 
en esa sede han dado como resultado que “Porta Hnos. SA.” no desarrolla 


ninguna actividad contaminante. 


Hace presente. Formuladas las anteriores aclaraciones y sin que ello 
implique, reitero, convalidar O aceptar en forma alguna la competencia de la 
Justicia Federal en esta materia, al sólo efecto de una mejor ilustración del 
Tribunal en razón de las inquietudes que ha demostrado V.S. y que surgen del 
tenor de las consultas que pretende realizar a distintos peritos (cuya realización 
en ninguna forma hemos aceptado), nos permitimos hacer presente las 


siguientes consideraciones: 


--- Por Resolución N° 105/2017 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios 
Públicos de la Provincia de Córdoba, se han determinado los estándares que se 
deben cumplimentar en el plan de gestión ambiental. La Resolución indicada 
determina los estándares ambientales para el aire; a saber: a) calidad del aire; b) 
emisiones y c) olores. La norma de que se trata ha sido dictada el 04.07.2017, y 
coloca a la Provincia de Córdoba a la vanguardia de normativas sobre calidad 
de aire en el País. Corresponde también hacer presente que “Porta Hnos. SA.” 
ha sido la primer Empresa en dar cumplimiento a las exigencias de la norma, 


acreditando respetar todos y cada uno de los parámetros que la misma indica. 


--- La norma establece en su anexo los estándares ambientales o de emisión que 
deben ser tenidos en cuenta por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático 
de la Provincia, en el marco de los Planes de Gestión Ambiental (PGA) 


regulados en la Ley 10.208 y Decreto Provincial 247/2015. 


--- La Resolución establece los niveles de guía para cada uno de los puntos 


anteriores; esto es, los niveles que no se deben superar. 


--- “Porta Hnos. SA.” ha dado cumplimiento a todas las exigencias legales y, en 
todos los casos y en relación a todos los compuestos, los valores que se han 


detectado se encuentran por debajo de los niveles de guía. 


Adjuntamos a esta presentación el estudio que ha sido presentado, en 
donde se puede verificar lo exhaustivo del mismo. Se adjuntan también todos 


los análisis respaldatorios realizados por laboratorios oficiales. 


Por otra parte y tal como ya lo hemos mencionado en anteriores 
presentaciones, a partir del año 2015 se realizan relevamientos semestrales en 
relación a la calidad del aire en distintos sectores de la Empresa y del Barrio. 
Estos relevamientos se realizan con intervención del “Centro de Investigaciones 
y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental” (CIQA ), dependiente de la 
Universidad Tecnológica Nacional, en presencia de un Inspector Municipal y 
sin participación alguna de “Porta Hnos. SA.”. En todos los casos los resultados 
son inferiores a los niveles de guía. Adjuntamos a esta presentación el 
relevamiento correspondiente a los últimos dos años, para mejor ilustración del 


Tribunal y de las partes. 


Tenga presente V.S. lo manifestado y SERA JUSTICIA. 


